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Die Verbreitung von CDs, Musikkassetten, Video- 
bándern und Bildplatten hat die Auswahl an Musik- 
quellen stark vergrößert. Das Ergebnis ist eine riesi- 
ge Auswahlmöglichkeit aus Musik aller Genres, die 
von den Rundfunkstationen rund um die Uhr ver- 
breitet werden. Der Zuhórer kann wáhlen zwischen 
modernsten Hits, Liveübertragungen aus Übersee 
und excellenten Aufführungen klassischer Musik. 
Viele dieser Werke sind nicht käuflich zu erwerben 
und sind deshalb nur über Radio zu hören. 

Man kann das Radio als einen wichtigen Bestand- 
teil des modernen Lebens betrachten. Es hebt das 
kulturelle Niveau und dient der Entspannung. Unter 
den verschiedensten Übertragungsarten bietet der 
FM-Rundfunk eine beinahe störungsfreie Ubertra- 
gung, nur vergleichbar mit dem lebendigen Charak- 
ter einer CD. 

Der qualitativ hochwertige Stereotuner T-108 
wurde speziell für Musikliebhaber mit hohen An- 
sprüchen an Wiedergabetreue entwickelt. Die 
wachsende Zahl von FM-Sendern wurde dadurch 
berücksichtigt, daß der T-108 bis zu 16 Stationen 
speichern kann und Bandbreite sowie Filter verän- 
derbar sind. Dank der neuartigen, von Accuphase 
entwickelten Pulsabstimmung, kann der Hörer den 
gewünschten Sender auch mit dem traditionellen 
Drehknopf einstellen. 

Erstmalige wurde ein Tuner mit symmetrischem 
‚Ausgang versehen, Eine Fernsteuerung, passend 
zu den hervorragenden Eigenschaften des Tuners, 
wird als Zubehör mitgeliefert. Der T-108 fügt sich mit 
seiner in champagnergold gehaltenen Frontplatte 
und mit seiner eleganten Oberfláchenverarbeltung 
nahtlos in die lange Reihe der anderen Audiokom- 
ponenten von Accuphase ein 


Elektronische Abstimmung mit 
hervorragender Genauigkeit 

Die hochgenaue, elektronische Emplangsabstimmung 
des T-108 arbeitet mit quarzgenauer Präzision. Die 
Frequenzkanále werden so auf minimale Verzerrung an 
der Stelle maximaler Empfindlichkei 

entsteht nahe kein Frequenz- oder Tem 
Durch die elektronische Al den Modula: 




























tionsverzerrungen durch Rai Bere StoBe 
2), Speicher für 16-Sender 

Vorbereitet aut die wachsende Anzahl von Stationen 
st der T-108 mit einem Speicher für 16 verschiedene 





Sender ausgestattet. Jeder einzelne kann auf Knopf 
sruck sofort abgerufen werden. Bei schwachen Signa- 
len kann es manchmal nützlich sein, die Bandbreit 

wechseln oder zu filtern. In diesen Fal 
kann der jewel her mit den Vorgaben für Filte 
und Empfindlichkeit programmiert werden, entspre- 
chend den Empfangsbedingungen fúr den jeweiligen 

de 






























Neuartige Puls-Abstimmung mit 
traditionellem Abstimmknopf 
Zusatzlich zum Senderspeicher ist der T-108 mit einem 





traditionellen Abstimmknopf ausgestattet, der dem Be- 
hten Sen: 





nutzer die manuelle Einstellung des gewún 
ders erlaubt, Wir benutzen hierzu ein PL 
mungssystem, das speziell für manue 















entwickelt wurde. Die 
Abstimmfrequenz ent- 
spricht den gezahiten 
Impulsen, beim 
Drehen des Knopies 
auf der Achse abgeta 
stet werder 














Interferenzverminderung durch doppelte 

Eingangsabstimmung 
n jedem Tuner ist der Eingangskreis leistungsent 
scheidend. Hier werden die kritischen Funktionen aus 
geführt: das Eingangssignal wird selektiert. verstärkt 
die Zwischenfrequenz er nd das Si 
Demodulator weitergegeben. Wie man erwarten kann, 
ist es oft notwendig, schwache Signale zu verarbeiten 
Darüber hinaus gibt hochwertigen Tuner 





















weitere Anforderungen. Erfahrungsgemäß muß die E 
gangsstufe Interferenzen und Signalverzerrungen ver 
hindern, 










iat die Eingang: des T-108. Dur 
te Abstimmung des Eingangskreises und der 

arkere Inter 
dert wird verstärkt in c 
durch den Differenz-FET-Mischer mit Balunübs 
































Abb. 4 Trimmer Potentiometer 
Type Stereodemodulator 


Abb. 5 Stereodemodulator 
des T-108 


ten Stand an Perfektion erreicht. Er besitzt eine 
rgt für hohe Stabilität und niedrige Verzerrung; 
sonatorgesteuerter Demodulator für den Stereoempfang. Accuphase 1-108 
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E r Neu entwickelte symmetrische 
aleren F j Ausgangsschaltung 


Neu entwickelter linearer FM-Differenz- 
Demodulator und Zwischenfrequenzfilter mit r bertra , 
linearer Gruppenlaufzeit 4 
T-108 t Stabiler Stereoresonanzdemodulator mit diese Q ind ffektiv ve r 

zi hi geringen Signalverzerrungen a r « 

















4, Die Fromtpiatt ist in champagnergold 
gehalten und koordiniert in eleganter Weise 
mit den ganz in Dattelpflaumenholz 
gehaltenen Seitenpartien 





Interne Anordnung 





O Netztranstormator O ZF-Verstärker für die Hauptosziliator 

© Resonatorgesteuerter Stereodemodulator _ Anzeigeschaltung ® 4-Bit Mikrocomputer 

© ICs des DGL (differential gain linear) ZF-Verstarker für schmale Bandbreite (E) Doppeltabgestimmter 
Detektors ZF-Verstarker Eingangskreis 

© Stabilisierte Stromversorgung Exklusiv-Oder Schaltung Lautsprecher für Summer 


© Audioverstarker © Nichttlochtiger Speicher Rotor for Pulsabstimmung 








@ Regler für Ausgangspegel 
@ Stummschaltung beim Abstimmen 
Multiplex-Rausch-Filterschalter 
‚Empfindlichkeit Bandbreite-Schalter 
© Funktionswahl der Anzeige 

© Vorwahl/Speicher Tasten 





Accu phase 
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Fernbedienung RC-6 (Sonderzubehör) 


Die Fernbedienung RC-6 kann sowohl den E-405 
Integrierten Verstärker und den DP-60 CD-Spieler zu 
bedienen, als auch den T-108 UKW-Tuner 





m Vorderseite Intormationsübertragung: Infrarote Pulse 
Stromversorgung 


Llao 3 V Gleichstrom (2 Stk, IEC R14 Batterien) 


© Vorwahl/Speicher-Tasten 


@ STEREO-Anzeige 
@ SELECTIVITY-Anzeige 


‚Abmessungen; 237 mm Breite, 39 mm Höhe, 
© Puis-Abstimmknopt Frequenz-Anzeige BR eon tee 
© Stromversorgungs-Schalter Meß-Anzeige Gewicht: 1.4 kg (Batterien eingeschlossen) 





@ Feldstärke/Mehrwegempfangs-Anzeige 
© Fernbedienungs-Sensor 


© Speichemummer-Anzeige 














GARANTIERTE TECHNISCHE DATEN 


Leistungsgarantio: 
Date ceup 


— MONO-EMPFANGSLEISTUNG _ 


+ Frequenzbereich 
Europe 87.50 MH: C 
87.5 MHz - 108.0 MH 

A 2 MHz — 10; 





JO kHz Kanalra: 
* Empfindlichkeit: 
+ Stehwellenverhältnis: 





+ Geräuschspannungsabstand bei 80 dBf: 


+ Gesamtklirrfaktor: 


NORM 








+ Intermodulationsverzerrung: 
Frequenzgang: 
 Trennschärfe: (ZF) 


© Fangbereich: 
F-intermodulation: 8 

+ Fernabselektion: 120 96 

+ Spiegeltreguenz Verhältnis: 100 df 

+ MW-Unterdrückung 








+ Untertrager Unterdrückung: 70 dE 
+ SCA-Unterdrückung: 80 st 
+ Ausgang: T 


STEREO-EMPFANGSLEISTUNG 
+ Empfindlichkeit 


Emptinglichk welle: 29 dB (ZF) 
+ Geräuschspannungsabstand bei 80 dB: 


+ Gesamtklirrfaktor: 
SELECTIVITY- Schalt 





aut NORI 
Hz Hut 
10 000 H: 





Bf Eingang bei +75 
Hz 1 000 H 
+ Intermodulationsverzerrung: 


+ Frequenzgang 





+ Stereo-Kanaltrennung: 
+ Stereo- und Geräuschsperre- 
Ansprechschwelle: 


+ Gerduschspannungsabstand im Verhältnis 


+ Ausgangs-Verzerrung im Verhältnis zum 
zum Antennen-Eingangspegel 


Antennen-Eingangspegel 


ALLGEMEIN 
+ Antenneneingang: 








+ Frequenzabstimmung 














perch 
+ FM-Detektor: 














+ Ausgangsimpedanz: 
BALANCED, XLR 
rer STROLLED © Ausgangs-Verzerrung im Verhältnis zur e Frequenzgang und Stereotrennung 
1.25 kOhm max i Modulationstreguenz 
© Henares: Mohrwegempten/Feldetarta 
+ Halbleiter: 15 T FETa. 32 


+ Stromversorgung und Verbrauch 
1001 j und 24 
ferbrauct 15 Watt 
+ Abmessungen: 


4 Breite. 115 mm Höhe (max 





+ Gewicht: 


Fernbedienung RC-5 











3.290, 
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